جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 : ز المدرسة ٠:‏ 154 قم الصفحة من 1 إلى 2 
المديرية : الكرخ الأولى ا 7 5 د 
الفرع : إحيائي الدور الأول 9 ا 





031 | احسان سلام صلال فيض | 83 | 84 | 74 | صفر | 75 | 89 | 


هف کڪ 0 
| 2 | 102041154002 | احمد مهاوش سهيل جيد|_ | 87 | 81 | صفر | 61 | 55 | 65 | | معد |[ 0 | 0 
3 | 102041154003 _| اسامه احمد ابراهيم مطلك_|___ | 77 | 80 | 68 | م | 63 | 65 | 2 | معد |[ 0 | 0 
nS‏ ا 69.17 
| 5 | 102041154005 | جهاد شكر مصود محمد| 1 | 73 | 85 | 69 | 57 | 68 | 65 | | نئاجع | 417 | 69.50 
ll eel | e TID 6‏ 0 
| 7 | 102041154007 _| حامد ناصر ابراهيم رجا |[ 75 | 65 | 88 | 95 | 86 | 75 | | ناجج | 484 | 80.67 
-5---102041156005] خب حت عي جا__| 6_| 94 | صفر | 57 |8557 |_| مع | o‏ 0 
| 9 | 102041154009 _| خير الله عباس عواد عدي |[ 79 | 88 | 67 | 89 | 83 | 91 | | ناجج | 497 | 82.83 


1 | 102041154010 | عد السلام حامد تركي فيح | 67 | 75 | 57 | 59 | 71 | 62 | | نجع | 391 | 65.17 
11 | 102041154011 | عبد الله حامد فياض مرزوق 1 | 73 | 79 | صفر | 82 | 74 | 79 | | معيد |[ 0 | 0 
٠‏ 12 | 102041154012 _| عبد الله سبع عبد الله عبد | 70 | 76 | صفر | 91 | صفر | 87 | | معد |[ 0 | 0 
| 13 | 102041154013 | عبد لله مصطاف مهدي عداي ____ |[ 86 | 94 | 81 | 84 | 60 | 80 | | ناج | 485 | 80.83 
14 ]| 102041154014 _| عزالدين ساجت محل شاهين ____ | 62_ | 54 | 53 | 76 | صفر | 77 | | معد | 
15 | 102041154015 | عقبه نافع فيصل جاسم __| 38 | 59 | 50 | 70 | 58 | 61 | | معد | 
MM |‏ ا 310-50 0ه يقر El. MIC‏ 
17 | 102041154017 _| عمرياسين عبيدغائب __| 71 | م | م | 97 | 90 | 88 | | معد | 
| 18 ]| 102041154018 | مصطفى خليف سماعيلعوده|_ | 92 | 90 | 85 | 84 | 70 | 72 | | تاهج | 
| 
| 
| 
| 
| 


EEF 


19 | 102041154019 _| معاذ عباس محمد فرحان |1 | 64 | 52 | صفر | 66 | صفر | 72 | | معا 
20 ]| 102041154020 _| معاذ عبد عبد الله عبد _____ | 78 | 86 | 90 | 91 | 89 | 98 | | اناجم 
| 21 | 102041154021 _| مهيب محمد جاسم فارس | | 75 | 51 | م | 76 | م |6| | معد | 
| 38 
| 50_ 


EEF 


0 


| 22 | 102041154022 | نوح عبد ابراهيم ضاحي_______ | 68 | 69 | 53 | صفر | مم | E‏ 

| 23 ]| 102041154023 | همام منعم شحاذه محمد_1_ | 62 | 50 | م | 80 | صفر | هه 

|024 | م 0 ا ت اك ق س 
94 85 


25 102041155 يوسف جمال فارس حمادي 


2 
Ê 





87.50 | 525 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 













1 00 رمز المدرسة : 154 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
و الكرخ الاولى المدرسة : ثانوية الزخرف المختلطة 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/9 
[تسلسل] __الرقم الامتحاني _ |[ 2-2020 اسمالطالب 2-0202 | العربية | الانكليزية | الاحياء [الرياضيات] الكيمياء | الفيزياء |_اللغات |_النتيجة | المجموع |_المعند | 
| 102042154001 | تماره محمد صكب علي ||| 74 | 89 | 88 | 84 | صفر | 89 | | معيد |[ 0 | 0 | 
و 
| 28 | 102042154003 | هجر طهحسنخلفه | 91 | 92 | 100 | 86 | 97 | 98 | | اجج | 564 | 94 | 
| 29 | 102042154004 | هند هادي محمودمحسن || 50 | 42 | 33 | صفر | 35 | 35 | | ميد | 0 | 0 | 


مدير المركز 


